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ENGINS   FAIRBANKS-MORSE 
A    GAZOLINE 

INTRODUCTION 

DEVELOPPEMENT 

Le  succes  pratique  de  l'Engin  a  Gazoline  date  de  l'annee  1879  alors 
que  le  premier  engin  moderne  FAIRBANKS-MORSE  fut  mis  en  operation 
pour  la  premiere  fois.  II  est  le  pionier  de  ce  developpement  prodigieux 
a  l'application  d  'un  engin  a  gaz  se  servant  de  conbustible  liquide. 

Les  premieres  modeles  d'engins  a  gazoline  etaient  horizontaux.  Leurs 
formes  generates  et  leurs  traits  caracteristiques  ont  prouve  durant  les 
annees  de  services  tant  d'efficacite  qu'ils  sont  devenus  une  demande 
generate.  Nous  n'avons  pas  neglige  cependant  les  ameliorations  neces- 
saires  et  c'est  ce  qui  a  fait  dominer  nos  engins  dans  le  pouvoir  croissant, 
et  par  son  economie  et  son  operation  facile  a  en  faire  un  engin  digne  de 
confiance. 

L'usage  de  la  combustion  interne  des  engins  se  developpe  rapidement 
et  ceci  se  continuera  a  mesure  que  le  public  comprendra  mieux  ces  avan- 
tages  tant  par  son  utilite  que  par  son  pouvoir  economique. 

Nous  in vi tons  tous  nos  lecteurs  qui  ont  V intention  de  s'acheter  un 
pouvoir  quelconque  d'examiner  avec  soin  ces  avantages,  et  specialement 
les  traits  caracteristique  des  Engins  FAIRBANKS-MORSE. 

Nous  construisons  des  engins  a  partir,  de  une  force  a  500  forces, 
soit  de  modeles  Vertical  ou  Horizontal,  et  nous  sommes  aussi  en  position 
de  fournir  des  pouvoirs  jusqu'a  2,000  forces. 

Nous  construisons  aussi  une  ligne  complete  d' Engins  Marine  a 
deux  Cycles,  a  vitesse  moyenne  de  trois  forces  et  demi  (3}4)  a  soixante 
(60)  forces.  Nous  Manufacturons  aussi  des  Engins  Marine  a  4  Cycles 
pour  touage  de  Vaissaux  jusqu'a  quarante  (40)  forces. 

II  y  a  au  dela  de  100,000  Engins  FAIRBANKS-MORSE  en  usage. 

AVIS— INFORMEZ  VOUS  AVANT  D'ACHETER 

Avant  de  donner  une  commande  pour  un  engin,  l'acheteur  prudent 
devrait  se  rendre  compte  de  plusieurs  details  important.  II  devrait 
premierement  s'assurer  des  responsabilite  financiere  de  la  Manufacture 
a  qui  il  confie  sa  commande,  car  par  ce  moyen  il  se  rend  compte  de  la 
valeur  actuel  qui  lui  sera  donne.  Quand  un  client  est  au  courant  des 
resources  d'une  Manufacture,  de  son  experience  et  de  son  histoire  passee, 
il  devient  plus  familier  et  plus  confiant.  La  renommee  de  la  Compagnie 
FAIRBANKS-MORSE  est  tres  bien  etablie,  et  nous  pouvons  fournir 
des  preuves  positives  en  reclamant  etre  les  PREMIERS  a  construire 
des  ENGINS  a  COMBUSTION  INTERNE  dans  le  CANADA  et  les 
ETATS  UN1S. 

SUCCURSALES 

Dans  chacune  de  nos  Succursales  nous  avons  des  Ingenieures  com- 
petents  qui  considerent  avec  plaisir  ce  que  chacun  a  besoin,  en  recom- 
mandant  l'installation  convenable  pour  tel  ouvrage.  Ces  Ingenieurs  sont 
constamment  en  communication  avec  la  Manufacture  quand  une  question 
d'importance  se  presente  afin  de  la  discuter  avec  soin. 
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MANUFACTURE 

Notre  vaste  Manufacture  est  divise  en  plusieurs  departements 
chacun  ayant  les  outils  les  plus  modernes.  Le  systeme  alternatif  est 
suivi  dans  chacque  departement.  Avec  ceci  et  l'inspection  minutieuse 
de  chaque  morceau,  vous  etes  assurer  de  la  bonne  ouvrage  par  des  ouvriers 
competent  et  a  des  prix  moderes.  Nous  sommes  aussi  en  position  de 
fournir  promptement  des  reparages  et  nous  vous  assurons  qu'ils  s'ajust- 
eront  bien  quand  vous  les  aurez  recu. 

DEPARTEMENT  DEXPERIENCE 

Ce  Departement  est  maintenu  dans  le  but  d'ameliore  nos  modeles 
et  de  leurs  faire  subire  l'epreuve  avant  de  les  incorporer  pour  faire  parti 
des  articles  que  nous  manufacturons.  Nous  avons  pour  principe  de  faire 
subir  l'epreuve  a  nos  engins  avant  de  les  expedie  et  ne  pas  attendre 
qu'ils  soient  rendu  chez  un  client  pour  en  faire  l'experience  ce  qui  est 
toujours  couteux  pour  eux.  Ce  Departement  est  divise  en  chambres 
specialement  pour  les  experiences  et  elle  sont  pourvu  de  tous  les  appareils 
necessaires,  et  par  ce  moyen  nos  clients  sont  assurer  d'acheter  une  machine 
qui  leurs  donnera  un  service  par  fait. 

DEPARTEMENT  DES  EPREUVES 

Dans  ce  Departement  chaque  Engin  subit  l'epreuve  reguliere  avec 
le  combustible  dont  il  devra  etre  mis  en  fonction  apres  son  expedition. 
Aucun  engin  n'est  permis  d'etre  transporter  de  la  Chambre  des  Epreuves  a 
la  Chambre  des  Peintres,  et  au  Departement  des  Expeditions  s'il  n'a  pas 
rempli  les  exigences  requises  tant  qu'au  Materiel  et  la  Main  d'Oeuvres. 

COUT  D'ENTRETIEN 

Une  fois  que  1' Engin  est  proprement  install e,  le  soin  consiste  a  voir 
a  ce  que  les  huiliers  soit  toujours  rempli  d'huile,  et  a  prendre  quelque 
minutes  chaque  jours  pour  visiter  s'il  n'y  aurait  pas  de  parties  qui  se 
seraient  deserrees.  Nous  ne  pretendons  pas  que  nos  engins  marcheront 
a  loisir  sans  aucun  soin,  mais  nous  maintenons  que  si  vous  portez  attention 
a  votre  engin  quand  il  sera  necessaire,  le  temps  perdu  sera  insignifiant. 

DEPENSE  PREMIERE 

Avec  nos  principes  modernes  et  nos  annees  d'experience  et  avec  la 
facilite  superbe  de  notre  Manufacture,  nous  sommes  en  position  de 
construire  des  engins  a  des  prix  aussi  bas  que  possible  tout  en  fournissant 
de  bons  materiaux.  Nous  ne  construisons  cependant  pas  d'engins  bon 
marche,  mais  nous  ne  construisons  que  des  engins  de  haute  classe,  et 
les  milles  et  milles  engins  que  nous  avons  vendus  et  les  entensions  que 
nous  avons  ete  obliges  a'ajouter  a  notre  Manufacture  est  une  preuve 
plus  que  suffisante  que  nous  vendons  de  bons  engins  et  que  nos  prix  sont 
satisfaisants. 

GARANTI 

Nous  garantissons  nos  Engins  d'etre  construits  avec  des  materiaux 
de  premiere  qualite,  et  par  des  hommes  competents  et  aussi  de  tres  bien 
fonctionner,  car  nous  les  soumettons  a  l'epreuve  avant  d'etre  expedie, 
et  de  developper  plus  que  le  pouvoir  specific.  Nous  garantissons  nos 
Engins  pour  un  an  de  la  date  de  l'expedition,  contre  toute  defectuosite 
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dans  le  Materiel  ou  par  la  Main  d'Oeuvres.  Nous  nous  engageons  de 
remplacer  les  parties  defectueuses,  sans  frais  pourvu  que  nous  recevions 
la  partie  defectueuse  les  frais  de  transport  paye  afin  d'en  faire  l'examen. 

AVANTAGE  DES  ENGINS  FAIRBANKS-MORSE  A  COMBUSTION 
INTERNE 

ler:      — Economie  de  combustible  et  d'attention. 

2ieme: — Operation  automatic. 

3ieme: — Tout  personne  peut  les  partir  et  les  arreter  sans  etre  ex- 

perimente. 
4ieme: — Avec  notre  Reservoir  Evaporateur  il  ne  requiert  que  peu 

d'eau. 
5ieme: — Sur  et  facile  a  entretenir  et  aucun  danger  d'incendie. 
6ieme: — Approuvee  par  le  Bureau  National  des  assureurs  contre  le 

Feu. 

PRINCIPAUX  POINTS  DE  MERITE 

Dans  le  principe  de  notre  engin,  nous  avons  evite  le  plus  grand 
nombre  de  parties  possible.  Nous  avons  evite  autant  que  possible  d'y 
admettre  des  pieces  excentriques,  roues  d'engrainage,  Soupapes,  etc., 
qui  sont  une  confusion  dans  l'entretien,  mais  nous  avons  assurement  mis 
toutes  les  parties  necessaires  pour  assurer  un  fonctionnement  economique 
et  satisfaisant.  Nos  Engins  sont  vendus  dans  toutes  les  parties  du  Monde 
et  peuvent  etre  installes  par  l'acheteur  en  suivant  le  livre  d'instruction. 

FACILITE 

Toutes  les  parties  sont  faciles  a  examiner  et  a  reparer,  n'ayant 
aucune  partie  cache  qui  n'est  pas  accessible. 

DUREE 

Nous  n'employons  pour  chaque  morceau  que  des  materiaux  speciaux 
et  les  meilleurs  que  Ton  puissent  se  procurer,  car  depuis  31  ans  que  nous 
en  avons  d'installer  et  qui  on  toujours  ete  en  operation  depuis  est  une 
preuve  de  leur  duree. 

SURETE 

Avec  les  Engins  FAIRBANKS-MORSE  il  n'y  a  aucun  danger 
d'explosion.  Dans  les  installations  regulieres  le  reservoir  est  place  en 
dehors  de  la  Batisse  pour  les  engins  Stationaires,  et  dans  la  base  de  l'engin 
pour  les  engins  portatifs. 

Tous  nos  Engins  de  10  C.V.  a  60  C.V.  sont  fournies  avec  une  pompe 
a  air  "Brevetee"  pour  mettre  l'engin  en  operation  sans  etre  dansl'obli- 
gation  de  tourner  la  roue  de  l'engin.  Cet  appareil  evite  toute  accident 
qui  pourrait  en  resulter  en  tournant  les  roues  qui  sont  tres  lourdes  contre 
une  fort  compression. 

ECONOMIE 

De  temps  a  autre  nous  avons  ameliore  notre  Engin  pour  economiser 
autant  que  possible,  et  il  ne  consume  la  gazoline  qu'en  proportion  de 
l'ouvrage  qu'il  doit  faire,  et  cette  economie  est  due  a  nospropres  amelior- 
ations patentes. 
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ENGINS  HORIZONTAL  FAIRBANKS-MORSE 


AVANTAGES   DANS   LA   CONSTRUCTION 

ET  AMELIORATIONS 

MODERNE 

ALIMENTATION  PAR  GRAVITE  PRO- 
HIBEE— Les     Engins     FAIRBANKS-MORSE 

sont  construits  en  conformite  avec  les  exigences 
du  Bureau  National  des  Assurances  Contre 
le  Feu,  lequel  prohibe  l'usage  du  systeme 
d 'alimentation  par  gravite. 


Vue  de  la  Pompe  a  Gazoline 


POMPE  A  GAZOLINE — La  gazoline  est  pompe  dans  le  reservoir  a  combustible 
par  le  moyen  d'une  petite  pompe  place  a  cote  de  la  base  de  l'engin,  tel  que  fait  voir  la 
vignette.  Cette  pompe  est  notre  patente  et  est  une  grande  amelioration  sur  les  vieux 
modeles. 

CE  N'EST  PAS  UN  ENGIN  A  CARBURATEUR— Pratiquement  parlant  tous 
les  autres  engins,  sous  une  forme  ou  sous  une  autre  emploient  les  Carburateurs  ou  "chambres 
a  mixtion  "  pour  vaporiser  la  gazoline  ou  autre  substance  combustible  arm  de  les  unifier  avec 
le  volume  d'air  requis.  Ceci  n'est  pas  tout  a  fait  satisfaisant,  parce  qu'il  en  resulte  une 
unification  variable  causee  par  les  changements  de  la  temperature  ou  l'emploi  de  qualites 
differentes  de  combustible.  Ceci  est  la  raison  pourquoi  un  si  grand  nombre  d 'engins 
depensent  tant  de  combustible  et  partent  si  difficilement,  par  les  temps  froid. 


SYSTEME  D' ALIMENTATION  POSITIF— Tout  les  engins  de  FAIRBANKS- 
MORSE  faisant  usage  de  combustible  liquid  sont  munis  d'un  systeme  d 'alimentation 
positif.  En  effet  le  combustible  est  repandu  directement  sur  le  cylindre  et  une  quantite 
d'air  determine  amene  toujours  avec  elle  la  meme  quantite  de  combustible.  La  proportion 
de  la  mixture  est  consequemment  la  meme  quelque  soit  la  temperature  ou  la  qualite  du 
combustible  employe.  Ceci  est  une  patente  qui  fait  autorite  et  est  une  des  raisons  pour 
lesquelles  les  engins  de  FAIRBANKS-MORSE  sont  trouves  plus  surs  et  plus  satisfaisants. 
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AVANTAGES  DU  SYSTEME  DALIMENTATION 
POSITIF 


Ce  systeme  rend  l'engin  plus  facile  a  partir  parce  que  la  premiere  charge  admise  dans  le 
cylindre  est  exactement  de  la  meme  proportion  que  pour  toutes  les  autres  charges.  L'engin 
partira  par  un  temps  froid  parce  que  nous  n'avons  pas  a  compter  sur  l'air  passant  audessus 
de  la  gazoline  ou  autre  combustible  dans  une  "chambre  a  mixtion  "  pour  recuillir  la  quantite 
de  vapeur  necessaire.  Notre  engin  emploie  pratiquement  toute  qualite  quelconque  de 
gazoline,  meme  la  plus  substantielle  ou  la  moins  dispendieuse  avec  un  aussi  bon  resultat. 
Notre  engin  est  tres  economique  parce  que  l'unification  du  combustible  avec  l'air  peut 
etre  regie  de  maniere  a  donner  le  maximum  de  pouvoir  avec  le  minimum  de  combustible, 
et  la  meme  proportion  est  alors  maintenue  indefiniment. 

Ce  reservoir  est  d'une  grande  economie  pour 
un  engin  qui  fonctionne  avec  une  charge  irre- 
guliere. 

II  est  reconnue  par  les  experts  d'engins  qu'- 
apres  que  l'explosion  est  manque,  la  charge  de 
combustible  n'est  pas  le  meme  que  lorsque 
l'engin  a  fait  sa  propre  explosion.  Par  le  moyen 
de  notre  reservoir  a  double  tube  qui  previent 
toute  les  fausses  explosions  sans  se  servir  de 
devis  mecaniques. 

Pour  les  engins  de  20  C.V.  en  montant  nous 
nous  servons  d'un  petit  reservoir  a  l'eau  servant 
a  introduire  un  jet  d'eau  dans  le  melange  du 
gaz  prepare  a  l'explosion,  et  ceci  a  pour  effet 

de  produire  une  explosion  avec  plus  d 'expansion  et  augmenter  le  pourvoir  avec  moins 

de  gazoline. 


Vue  du  reservoir  a  tuyeau  double 
pour  Combustible 


Cette  gravure  represente  la  pompe  a  air 
brevetee  de  FAIRBANKS-MORSE  pour  mettre 
l'engin  en  operation  sans  etre  oblige  de  tourner 
la  roue  de  l'engin.  C'est  une  appareil  indis- 
pensable pour  partir  un  engin  a  gazoline.  Un 
homme  peut  facilement  mettre  en  operation  un 
engin  de  5  a  200  forces  sans  meme  tourner  les 
roues. 


Vue  de  la  pompe  a  air  pour 
mettre  l1  engin  en  operation 


THE   CANADIAN    FAIRBANKS-MORSE   COMPANY,    LIMITED 


La  tote  du  cylindre  et  la  base  sont  des  parties  separees  et  boulonnees  ensemble.     Par 
ce  moyen  I'engin  est  plus  facile  a  reparer  et  avec  moins  de  depenses. 


!    1 


1  US 


L'arbre  coude  est  fait  dun  seul  mor- 
ceau  d'acier  solide,  de  dimension  et  de 
force  voulu  pour  resister  a  la  force  de 
l'explosion  et  a  supporter  le  poid  des  roues 
d'air. 

Les  coussinets  de  l'arbre  coude  sont 
en  Bronze  Phosphore  et  sont  tres  gros. 


Coussinets 


Arbre  Coude  de  Pengin  Horizontal 


La  tige  de  Connection  est  forgee  d'une  seul  piece  et  bien  poli,  ces  Coussinets  sont    du 
genre  marine  et  double  avec  un  metal  special. 

Les  Coussinets  de  la  cheville  du  Piston  sont  en   Bronze  Phosphore  et  ajuste  par 
un  coin. 


Tige  de  Connection 
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BOITE  D'ECHAPPEMENT— Cette  boite  est  attacher  aii  cylindre  par  des  boulons 
la  rendant  facile  a  remplacer  a  peu  de  frais  lorsqu'elle  devient  endommage  par  la  duree. 


PISTON — Le  piston  est  du  genre' 'Trunk1' 
tourne  et  poli  et  parfaitement  ajuste  dans  le 
cylindre.  Nous  employons  quatres  anneaux 
a  couplet  recouvert  avec  chaque  piston. 
Cette  construction  maintient  la  haute  com- 
pression vue  qu'il  n'y  a  aucune  ouverture 
dans  le  anneaux.  La  cheville  du  piston 
est  fait  en  acier  trempe.  Cette  cheville  du 
piston  est  huile  par  un  tube  provenant  du 
huilier  du  cylindre. 


SOUP  APES — Les    Soupapes    d 'aspiration 

et  d'Echappement  sont  du  genre  "Poppet11 

dont  les  surface  sont  ren tourer  d'eau.     La 

Soupape  d 'Aspiration  a  une  action  automatique  et  est  place  dans  la  tete  du  cylindre. 

Cette  Soupape  est  forgee  d'un  meme  piece.     La  Soupape  d'Echappement  est  place  dans 

une  chambre  separe  a  cote  du  cylindre.  Cette 
Soupape  a  la  tete  en  fonte  et  arret e  a  une  tige 
en  acier;  cette  construction  est  la  plus  propice 
pour  ce  service.  La  valve  d 'exhaustion  est  tres 
accessible  soit  pour  l'oter  ou  pour  la  reajuster. 
S'il  est  necessaire  nous  pouvons  oter  la  chambre 
sans  etre  dans  1 'obligation  de  deranger  les  grands 
morceaux. 


Piston 


L'Etincelleur 


Notre  Etincelleur  est  du  modele  "  Make  & 
Brake  "  lequel  a  prouve  etre  superieur  sur  tous 
les  autres  pour  les  Engins  a  vitesse  moyenne  ou  a  pleine  charge  travaillant  tous  les  jours. 
Le  mouvement  qui  vient  en  contact  avec  l'Etincelleur  electrique  lequel  se  repand  dans  le 
cylindre  prend  effet  par  un  bras  qui  est 
ajuste  pour  activer  TEtincelleur  au  moment 
propice,  brisant  subitement  le  contact  et 
produisant  une  etincelle  dans  le  cylindre. 
L'Etincelleur  peut  etre  facilement  enleve 
de  l'engin  sans  etre  dans  1 'obligation  d'enlever 
d 'autres  parties.  * 

L'Etincelleur  est  aussi  pourvu  d'un  appareil  /  jf    w\ 

special    pour    produire    une    etincelle    tard,  '*  \    *B 

arm  d'empecher  l'engin  de  partir  en  sense  *    jtftti 

contraire  provenant  des  accidents. 

(    •  ^ 


Mecanisme  de  Tiitincelleur 


10 


THE   CANADIAN   FAIRBANKS-MORSE   COMPANY,   LIMITED 


MAGNETO    "  WIZARD 


99 


Magneto 


Nous  recommandons  le  Magneto  "Wizard" 
ou  dynamo  a  etincelle  en  usage  avec  nos  engins. 
Ce  magneto  n'est  jamais  affecte  par  l'humidite 
et  est  bien  enferme  afin  d'eviter  la  poussiere 
d'y  penetrer  et  meme  Teau.  Les.  parties  sont 
tous  echangeable.  Ces  Magnetos  sont  pourvus 
d'un  gouverneur  qui  maintient  la  vitesse  en 
depit  de  la  vitesse  de  l'engin  et  par  consequent 
evite  tout  danger  de  bruler  les  coils  et  les  pointes. 

BATTERIES— Le  courant  electrique  est  re- 
gulierement  fourni  par  des  batteries,  mais 
ont  peut  se  servir  d'un  Magneto  ou  d'un  Accu- 
mulates. 


REGULATEUR— Ce  regulateur  est  employe  sur  tous  les  Engins  a  gazoline  FAIR- 
BANKS-MORSE. Par  ce  moyen  la  quantite  necessaire  de  combustible  est  seulement 
admise  pour  conserver  la  vitesse  normale  de  l'engin  qui  demeure  pratiquement  la  meme, 
soit  charge  ou  non  charge. 


Le  Regulateur  est  du  modele  centrifuge  et  est  pose  au  moyen  d'une  des  roues  d'air. 
II  est  connecte  avec  une  detente  qui  agit  directement  sur  la  soupape  d'exhaustion  retenant 
la  soupape  dans  une  position  ouverte  pour  em- 
pecher  l'engin  de  depasser  sa  vitesse  normale. 
Ce  Regulateur  a  pour  effet  d'economiser  le  com- 
bustible et  l'electricite  et  garantire  une  plus 
longue  duree  de  1'engin. 

REGULATEUR    DE    LA    VITESSE— Nou? 

fournissons  sur  demande  avec  les  Engins  FAIR- 
BANKS-MORSE un  Regulateur  de  Vitesse 
afin  d'augmenter  ou  diminuer  la  Vitesss  en  fonc- 
tionnant  suivant  le  besoin. 


PARTIES  A  ECHANGER— Tout  les  parties 
de  l'engin  sont  tres  facile  a  echanger  ce  qui  est 
un  grand  avantage  quand  ont  a  besoin  de 
reparages. 

Chaque  engin  est  fourni  avec  un  appareil 
complet  d'outils  et  nous  avons  epargne  aucunes 
depenses  pour  fournir  un  engin  complet. 


Regulateur  a  Volume  Uniforme 


THE   CANADIAN   FAIRBANKS-MORSE  COMPANY,    LIMITED  1 


ENGINS    FAIRBANKS-MORSE 


POUVOIRS  DE  8,  10,  12,  15,  20,  25,  32,  40,  60 
CHEVAUX  VAPEUR 


ENGINS  A  GAZOLINE  MODELE  "  N  " 


Cet  Engin  Horizontal  ne  peut  etre  surpasse  pour  ouvrage  general  dans  une  Manu- 
facture ou  un  Moulin.  II  peut  etre  facilement  mis  en  marche,  et  ne  demande  que  tres 
peu  d'attention  quand  il  est  en  fonction.  II  est  toujours  pret  et  il  ne  consume  que  tres 
eu  de  combustible  et  est  sujet  a  presque  aucune  usure. 


12 


THE   CANADIAN    FAIRBANKS-MORSE   COMPANY,   LIMITED 


^r 


v 


i     CU    co   cu 

*-i    CJ  ■*->  — ' 

.W   o3   C*Q 

^  ftt?  ni 

.,   co   >-*-, 

cu  cu  •»•« 

73;lI  3  £ 

73  co'<u 

co             >-, 

CU    Q^  co  -*-> 

'■2  d  ?  a; 

par 

LUCO 

oulo 
indr 

Eg-0* 

■yjS  co  <-> 

VCU      03     ^-T-J 

diff 
aiss 
six 
ren 

co        S-=j 

cu  co  o  3 

TD    <V           O" 

ion 

vert 

atre 

ce 

O    3    ^    <" 

nstr 

ites 

par 

cer 

OS       c 

rrt  J-<    bfl  Ui 

73     .  .  ' — '  v<U 

idee 
deus 
e  de 
emit 

0» 
■M 

H 

JO 

t  une 
ec  les 
la  bas 
re  extr 

0> 

c  s    -y 

73 

oj  03  '03   J3 

C   «,         P3 

-t-> 

Cu 

a  cu  co- 

eg 

73 

c 

*>> 

pj  cojq  ta 

U 

—*  s     — . 

indre  ainsi  que 
oppe  sont  fond 
du  cylindre  est 
est  fermee  par 

3 

73 

C 
0 

0 

uCyl 
Envel 
base 
lindre 

co  -mJ 

C  «>        3 

.2  OJ     .73 

sect 
lindr 
l'eau 
mite 

co   >>       vcu 

— *  V-/T3  -t-> 

voir 
Le 
ion 
e  ex 

-M     C 

.tJ   CO  «P 

Q*  CJ 

>  £  3^ 

^-oR^ 

*->  ±i       fa  >-<' 

CU    d    X    ^    CU 

C 

ngeme 
tre  eu 
grosse 
nettoy 

^  c  03  - 

>_      CUr^'03 

THE   CANADIAN    FAIRBANKS-MORSK   COMPANY,    LIMITED 


L3 


ENGIN  HORIZONTAL  A  RESERVOIR  EVAPORISATEUR 

MODELE  "N" 


Cette  gravure  de  la  page  15  represente  l'engin  FAIRBANKS-MORSE  Horizontal  a  8 
Chevaux-Vapeur  monte  sur  plateforme  en  bois  tres  solide  et  sur  patins  en  acier.  C'est  l'un 
des  engins  les  plus  commodes  qu'il  y  a  sur  le  marche  pour  le  cultivateur  vu  qu'il  peut  etre 
trainer  en  hiver  ou  place  sur  un  wagon  de  ferme  en  ete  et  etre  transport e  d'une  place  a 
l'autre  aussi  facilement  que  l'engin  portatif  lui-meme.  II  est  meme  plus  avantageux  que 
l'engin  portatif  en  hiver. 

Le  Reservoir  a  l'eau  ou  reservoir  evaporateur  est  place  directement  sur  le  cylindre 
de  l'engin  ce  qui  permet  de  marcher  avantageusement  avec  3  ou  4  sceaux  d'eau,  et  avec 
se  reservoir  a  l'eau  il  n'y  a  pas  de  tuyau  a  l'eau  n'y  de  pompes  a  entretenir  qui  est  sujet 
a  gele  dans  les  temps  froid. 

Le  Huileur  pour  le  cylindre  passant  dans  l'eau  chaude  du  reservoir  assure  que  votre 
cylindre  d'engin  sera  bien  graisse  meme  au  grand  froids.  Ceci  assure  une  plus  longue 
duree  de  l'engin. 

Le  reservoir  a  gazoline  est  place  dans  la  base  de  l'engin  et  est  bien  protege;  il  y  a  un 
siege  commode  pour  le  conducteur  en  avant  de  l'engin  sous  lequel  se  trouve  le  coflxe  a 
outils  et  les  batteries.  Cet  engin  est  absolument  complet  et  est  tou jours  pret  en  tout 
temps  de  l'annee  quelque  soit  le  genre  d'ouvrage.  Nous  recommandons  ce  modele  d'engin 
pour  usage  sur  la  ferme.     Une  poulie  a  friction  peut  etre  fourni  avec  chaque  engin. 


Ces  engins  sont  ordinairement  construits  pour  etre  alimentes  par  la  Gazoline  (Petrole),  le  Naphtha,  ou 
la  Benzine,  mais  ils  peuvent  etre  aussi  munis  d'un  systeme  d'alimentation  par  Alcool,  Huile  ou  Gaz  lorsqu'on 
en  fait  la  demande. 

Les  engins  mus  par  la  gazoline  sont  toujours  expedies,  a  moins  qu'on  ne  commande  une  alimentation 
contraire. 
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ENGINS  A  BASE  EN  FER 
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ENGINS  SEMI-PORTATIFS 
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*Pour  autres  genres  d'alimentation  employez  les  lettres  suivantes  avant  les  mots  du  code  donnes  pour 
les  engins  a  Gazoline:  Alcool  (Al.);  Gaz  (Lu). 
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ENGINS   FAIRBANKS-MORSE 
PORTATIFS 


Ces  Engins  sont  aussi  pourvu  d'un  reservoir  evaporateur  et  sont  avantageux  pour 
ceux  qui  desirent  un  pouvoir  portatif  sur,  commode  et  economique. 

Le  Truck  est  construit  solidement  d'acier  a  angle'et  est  bien  fort  arm  de  resister  a 
toute  vibration.  Les  roues  sont  en  acier  avec  des  bandages  bien  larges  arm  que  l'engin 
puisse  etre  transports  dans  les  chemins  ou  la  terre  est  molle,  sans  etre  expose  a  enfonce. 


DESCRIPTION 
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ENGIN  A  TRACTION  DE  15-30  CHEVAUX  VAPEUR 


II  est  reconnu  que  le  pouvoir  par  gazoline  est  le  pouvoir  de  ferme  le  plus  pratique 
et  le  plus  ameliore,  non  seulement  comme  pouvoir  stationaire  ou  portatif,  mais  aussi  comme 
pouvoir  a  traction.  Depuis  quelque  annees  les  machines  de  traction  a  gazoline  ont  atteint 
un  tel  point  dans  leur  developpement  qu'elles  ne  sont  plus  considerees  des  machines  expe- 
rimentales.  Elles  sont  dans  le  sens  du  mot  immensement  pratiques.  Pour  plusieurs 
raisons  l'engin  de  traction  a  gazoline  FAIRBANKS-MORSE  est  beaucoup  plus  desirable 
qu'un  engin  de  traction  a  vapeur,  car  il  est  plus  efficace,  plus  economique  et  plus  commode. 
II  fonctionne  sans  fumee,  sans  vapeur,  sans  etincelles  sans  suis  et  sans  la  depense  d'hommes 
et  de  voitures  pour  charroyer  le  charbon  et  l'eau.  Les  gelees  durant  l'hiver  ne  sont  pas  a 
craindre,  et  il  n'y  a  pas  a  redouter  d'explosion  de  bouilloire  par  manque  de  soin.  II  n'y 
a  pas  de  temps  perdu  a  obtenir  de  la  vapeur.  II  n'est  pas  necessaire  de  se  lever  a  quatre 
heures  du  matin  pour  allumer  le  feu  ou  de  parcourir  cinq  ou  six  milles  pour  eviter  les  ponts 
qu'il  ne  serait  pas  prudent  de  traverser  avec  un  engin  a  vapeur.  L'engin  de  traction  a 
gazoline  de  FAIRBANKS-MORSE  peut  fonctionne  sans  etre  oblige  d'avoir  un  ingenieur 
special  licencie,  n'importe  qui  ayant  une  intelligence  ordinaire  peut  en  bien  peu  de  temps 
faire  fonctionne  l'engin  de  traction  avec  succes,  enlever  et  remettre  les  morceaux  pour 
les  nettoyer  et  les  ajuster  ensuite. 
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ENGIN  HORIZONTAL  FAIRBANKS-MORSE, 

MODELE  "H"  AVEC  RESERVOIR 

EVAPORATEUR 

Ces  engins  ont  tous  les  principaux  traits  des  engins  verticaux  bien  connus  de  FAIR- 
BANKS-MORSE, mais  ils  sont  construits  horizontalement  arm  de  rencontrer  les  desirs 
de  quelques  clients  qui  preferent  ce  genre. 

Le  cylindre  est  coule  avec  un  reservoir  a  eau  en  forme  de  tremie,  lequel  ne  demande 
aucune  connection  de  tuyau,  mais  dont  l'eau  doit  etre  renouvelee  de  temps  a  autre,  car 
elle  s'evapore.  Ce  tremie  ne  doit  pas  etre  entierement  rempli,  seulement  a  environ  2 
pouces  du  bord. 


4  C.V.  Modele  "H",  Engin  a  Kerosene  a  depart  rapide 

Comme  on  peut  le  voir  par  l'illustration,  il  est  construit  avec  une  boite  ouverte,  il 
est  muni  d'un  protecteur  qui  empeche  l'huile  de  s'epandre.  Le  piston  peut  etre  deplace 
par  l'ouverture  du  cylindre  sans  qu'il  soit  necessaire  d'en  oter  la  tete.  Le  huilage  est  fait 
au  moyen  de  graisseurs  a  compression.  L'engin  est  monte  sur  une  base  en  fer  contenant 
un  reservoir  d 'alimentation  en  acier  galvanise.  Nous  ne  donnons  pas  ordinairement  de 
pompe  d 'alimentation  avec  cet  appareil,  car  celle-ci  est  attirer  du  reservoir  dans  la  base 
par  la  succion  de  l'engin. 

Au  cas  ou  il  serait  necessaire  de  placer  le  reservoir  a  une  certaine  distance  de  l'engin, 
une  pompe  d 'alimentation  avec  connections  necessaires,  tel  qu 'employe  sur  un  engin  ver- 
tical, peut  etre  fourni,  en  payant  du  surplus,  sur  demande. 


Engin  a  Gazoline,  Modele  "H",  sur  traineau 
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DETAIL  DE  LA  POULIE  A  FRICTION 
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Le  piston  de  l'engin  illustre  sur  la 
page  18  peut  etre  enleve  par  l'ouver- 
ture  du  bout  du  cylindre  sans  etre 
oblige  d'enlever  la  tete  du  cylindre. 
Le  huilage  de  l'abre  coude  et  des 
marbres  de  chaque  cote  ainsi  que  les 
coussinets  se  fait  par  moyen  de  com- 
pression. L'engin  est  monte  sur  une 
base  en  fonte  dans  laquelle  est  contenu 
le  reservoir  a  gazoline.  Avec  cet 
engin  la  gazoline  est  aspire  par  le 
piston  de  l'engin  et  par  consequent 
il  n'y  a  pas  de  pompe  a  gazoline  avec 
cet  engin. 

En  cas  ou  il  serait  necessaire  de 
mettre  le  reservoir  a  gazoline  a  une 
certaine  distance  de  l'engin,  nous 
pouvons  fournir  sur  ordre  special  une 
pompe  avec  reservoir  et  tuyau  pour 
connecter  telque  nous  nous  servons 
sur  les  engins  stationaires. 


Le  reservoir  a  l'eau  ou  reservoir  evaporateur  est  place  directement  sur  le  cylindre 
de  l'engin  ce  qui  permet  de  marcher  avantageusement  avec  3  ou  4  sceaux  d'eau. 
Avec  ce  reservoir  il  n'y  a  pas  de  tuyau  a  l'eau  ni  de  pompes  a  entretenir  qui  est 
sujet  a  gele  au  temps  froid. 

Le  Huileur  du  cylindre  passant  dans  l'eau  chaude  du  reservoir  vous  assure  que  votre 
cylindre  d 'engin  sera  bien  graisse  meme  au  grand  froid.  Ce  qui  assure  une  plus 
longue  duree  a  l'engin. 


Le  reservoir  a  gazoline  est  place 
dans  la  base  de  l'engin  et  est  bien 
protege;  il  y  a  aussi  un  siege  commode 
pour  le  conducteur  en  avant  de  l'engin 
sous  lequel  se  trouve  le  coffre  a  outils 
et  les  batteries.  Cet  engin  est 
absolutement  complet  et  est  tou jours 
pret  en  tout  temps  de  l'annee  pour 
quelque  soit  le  genre  d'ouvrage.  Nous 
recommandons  ce  modele  d 'engin 
pour  usage  sur  la  ferme. 

Notre  poulie  a  friction  brevetee  est 
la  poulie  la  plus  perfectionne  qu'il 
y  a  sur  le  marche.  Avec  cette  poulie 
vous  pouvez  partir  vos  machi- 
neries lentement  sans  endommager 
vos  courroies  et  eviter  les  accidents. 
Elle  est  bien  recommandable  pour 
partir  les  centrifuges  car  ces  machines 
doivents  augmentes  graduellement. 


Poulie  a  Friction 
Modele  ,lB" 
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JACK   JUNIOR 
ENGIN  HORIZONTAL  FAIRBANKS-MORSE 


Notre  "JACK  JUNIOR"  (1C.V.)  fournira  du  pouvoir  en  abondance  pour  pomper 
l'eau,  faire  fonctionner  un  Separateur,  une  meule,  un  egraineur  de  ble  d'inde  etc.,  et  autres 
objects  n'exigeant  qu'un  petit  pouvoir.  II  peut  etre  facilement  transports  de  place  en 
place.  II  est  monte  sur  une  base  en  bois  comprenant  les  batteries  renferme  dans  une 
boite  et  pret  a  fonctionner. 


Saint-Brieux,  ler  Mars  1912. 

The  Canadian  Fairbanks-Morse  Co., 
Saskatoon,  Sask. 

Messieurs, 

La  semaine  derniere  j'ai  bien  recu  de  vous  une  lettre  m'engageant  de  prendre  part  a 
un  cour  de  votre  ecole  concernant  les  moteurs  a  gasoline.  Je  ne  pense  pas  m'absenter  en 
ce  moment,  je  pense  que  ce  n'est  pas  necessaire  pour  moi.  Je  possede  un  de  vos  portables 
engins  de  15  chevaux  lequel  m'a  toujours  donne  entiere  satisfaction,  et  jamais  je  n'ai  eu 
aucun  trouble  avec,  et  pourtant  j'ai  continue  a  battre  jusqu'au  ler  fevrier  dernier;  je 
m'en  servais  pour  actionne  une  batteuse  Aulmant-Taylor  23  x  36  avec  Wind  Staker,  Wagon 
Loader  et  Hand  Feeder  et  j'avais  suffisament  de  force.  Mais  voulant  adapter  un  self- 
feeder  j'aurais  voulu  me  procurer  un  engin  plus  fort. 

Dans  votre  lettre  du  20eme  Janvier  1912  vous  m'annonciez  que  vous  m'avez  envoye 
un  catalogue  de  vos  tractions,  lequel  catalogue  je  n'ai  point  recu.  Vous  me  ferez  plaisir 
en  ayant  la  bonte  de  me  faire  parvenir  un  de  ces  dits  catalogues. 

Soyez  persuade  que  je  donnerai  toujours  la  preference  aux  engins  Fairbanks-Morse. 

Dans  l'espoir  de  recevoir  bientot  votre  catalogue,  je  vous  salue, 

Votre  humble  serviteur, 

Francois  Fagnon, 

Saint-Brieux,  Sask 
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DIMENSIONS  ET  SPECIFICATIONS  DES  ENGINS 

STATIONAIRES  HORIZONTAUX 

FAIRBANKS-MORSE 
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SPECIFICATION  DES  ENGINS  HORIZONTAUX  SUR  TRAINEAU 
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SPECIFICATION  DES  ENGINS  VERTICAUX 
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FUEL 

RESERVOIR- 


AIR  SUCTION  PIPE- 


PISTON  RINGJ 


FUEL    PIPE 


GEAR 


PINION 


BASE* 


FUEL   INLET    VALVE 

EXHAUST  LEVER  BRACKET 
WATER  OUTLET 

ELECTRIC  fGNlTER 


IGNITER  ROD 


CYLINDER  OILER 


>/FLY  WHEEL 
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ENGIN  VERTICAL  FAIRBANKS-MORSE 


En  referant  a  la  vignette  sur  la  page  precedente  designant  l'engin  Vertical  FAIR- 
BANKS-MORSE par  section,  vous  avez  une  idee  de  sa  construction  et  du  fonctionnement 
des  differentes  parties.  Cet  engin  donne  excellente  satisfaction  ou  il  est  necessaire  d'avoir 
un  petit  pouvoir  ne  prenant  que  peu  de  place.  Tous  les  parties  dans  sa  construction 
regoivent  une  attention  aussi  particuliere  que  dans  la  construction  des  gros  engins 


ENGIN  VERTICAL 
2,  3  et  4  Chevaux  a  Vapeur 
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ENGIN  A  GAZOLINE  FAIRBANKS-MORSE 
"CROWN'1  2'     C.V. 


Vue  du  Cylindre  et  Reservoir  Evaporateur 


Nous  avons  surnommee  cet  Engin  "Crown"  qui  veut  dire  Couronne,  et  c'est  reelle- 
ment  le  couronnement  de  plusieurs  annees  d 'experimentation  et  d'etude.  L'engin  est  con- 
struit  sur  des  principes  absolument  moderne  et  pratique.  L'engin  est  simple  dans  sa 
construction  et  n'a  aucune  parties  compliquees  ou  delicate.  II  est  construit  specialement 
pour  rencontrer  la  demande  d'un  engin  leger,  et  il  est  convenable  pour  pomper  l'eau,  faire 
fonctioner  un  Separateur  a  creme,  arroser,  battre  au  moulin,  scier  ou  faire  fonctionner  un 
Dynamo  pour  faire  la  lumiere  electrique  pour  les  maisons,  granges,  etc. 

Cet  Engin  est  tres  facile  a  mettre  en  marche  et  a  comprendre,  l'engin  est  complet  par 
lui  meme  et  peut  etre  transporter  facilement  de  place  en  place. 

Le  Cylindre  et  la  chambre  a  Combustion  sont  couleur  d'une  meme  piece  avec  le  reser- 
voir a  l'eau,  lequel  est  entierement  a  l'epreuve  de  la  gelee. 

L'etincelle  est  produite  par  le  moyen  d'une  bougie  situe  pres  de  la  valve  d'aspiration, 
ou  se  produit  le  plus  mur  melange  de  combustible  a  l'epreuve  de  tous  les  gaz  bruler  retenu 
dans  le  cylindre,  et  par  consequent  est  tou jours  propre  et  assure  toujours  un  bon  service. 
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Cet  Engin  est  du  modele  a  1  Cycles  automatique  et  le  gouverneur  est  du  modele  dit 
**  Hit  &  Miss  "  donnant  la  plus  grande  economie  de  combustible  possible,  et  la  vitesse  peut 
etre  changer  facilement  pendant  que  l'engin  est  en  fonction.  La  pompe  du  Carburateur 
regie  la  combustion  et  la  vitesse  sur  n'importe  quel  charge  quel  soit  et  rend  l'engin  exent 
de  tout  danger  de  feu  ou  d 'explosion  et  peut  etre  opere  facilement  a  toute  temperature. 


Vue  Partielle  de 
L'appareil  a  Melanger 


Pompe  a  Gazoline 


Nous  fournissons  avec  chaque  engin  un  Evaporateur  (Muffler),  une  boite  de  batteries 
avec  Bobine  (Coil),  Switch  et  Cable,  une  Bougie,  un  huilier  pour  cylindre,  un  gallon  d'huile 
a  cylindre,  une  Poulie,  une  Manivelle  pour  partir,  Clefs  et  Huileur. 

Une  poulie  a  friction  special  pour  partir  un  centrifuge  lentement  peut  etre  fourni  sur 
demande  mais  a  un  prix  additionel. 


Tige  de  Connection 

f% 


mmm      |n|li 


Arbre  Coude 


SPECIFICATION 


FORCE  2y2  C.V. 

Diametre  du  Cylindre  4^" 

Action  du  Piston  Ayi" 

Roue  d'Air  18" 

Diametre  de  l'arbre  coude  \lA" 


Hauteur  en  tout  34^" 
Vitesse  450  a  500  Revolutions 
Pesanteur,  300  livres. 
Poulie,  6"  x  4" 
Mesure  de  la  base,  18'  x  26l/%" 
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POMPE  ECLIPSE  FAIRBANKS-MORSE 


II  n'y  a  plus  aucune  excuse  de  ne  pas  avoir  en  tout  temps 
et  en  tout  lieu  un  bon  approvisionnement  d'eau.  La  pompe 
Eclipse  a  ete  construite  specialement  a  cet  effet — pour  pomper 
l'eau  lorsque  vous  en  avez  besoin— et  a  bon  marche.  Elle  ne 
depend  ni  du  vent  ni  de  la  temperature,  et  puisera  l'eau  des 
puits  les  plus  profonds — elle  puisera  autant  d'eau  qu'un  moulin 
a  vent  de  10  ou  12  pieds  active  par  un  vent  de  20  miles. 

La  difference  du  prix  entre  cette  pompe  Eclipse  et  1 'instal- 
lation d'un  autre  genre  de  pompe  de  premiere  classe  et  de  la 
meme  capacite  permettra  d'acheter  assez  de  gazoline  pour 
faire  fonctionner  l'engin  sur  une  ferme  ordinaire  pendant  un 
temps  considerable — elle  pompera  environ  1,140  gallons  chaque 
jour  dans  l'annee — Pensez-y  !     Pouvez-vous  vous  en  passer  ? 


* 


Elle  pompera  l'eau  sous  toutes  conditions  ordinaires.  Elle 
ponne  satisfaction  dans  un  climat  chaud  aussi  bien  que 
dans  un  climat  froid.  Ses  parties  sont  si  bien  construites 
qu'il  n'y  a  aucun  danger  qu'elle  gele.  L'engin  peut 
meme  etre  mis  en  operation  lorsque  l'eau  est  gelee 
dans  le  jacket. 


S^  3  Elle  est  facilement  mise  en  operation. 
Un  simple  tour  de  la  roue  d'air  est  tout  ce  qu'il 
faut,  et  c'est  si  facile  qu'un  gargon  ou  une  fille 
peut  la  faire  fonctionner  sans  difficult  e. 

II  n'y  a  aucune  partie  compliquee  qui 
puisse  devenir  en  mauvais  ordre .  Le  dessin  en 
a  ete  fait  tres  peu  complique,  avec  le  moins 
possible  de  parties  pour  en  faire  un  engin 
pratique  et  puissant.  Le  tout  est  si  simple 
qu'on  peut  le  faire  fonctionner  sans  en  avoir  la 
pratique. 


La  pompe  Eclipse  paut  s'adapter  a  tous  moulins  a  vent  sans  a  avoir  recours  aaucun 
outillage  special.  Aucun  fondation  speciale  n'est  requise.  La  plateforme  du  puits  doit 
etre  en  bonne  condition  et  la  pompe  doit  etre  assujetee  solidement  a  une  forte  planche. 

Eile  pompera  1,140  gallons  pour  une  elevation  de  140  pieds. 


Avec  la  pompe  Eclipse  on  peut  avoir  un  systeme.d'aqueduc  moderne  ainsi  que  toutes 


les  co  nmodites  qui  s'y  rattachent  a  un 
tres  bas  prix. 

Vous  ne  ferez  plus  de  pompage  a 
la  main,  ni  ne  vous  fierez  au  vent  pro- 
pice,  lorsque  vous  connaitrez  le  prix 
d'une  pompe  Eclipse,  et  que  vous 
apprecierez  ce  qu'elle  exempte  de  trouble 
et  de  soucis. 

C'est  une  pompe  pratique  et  tres 
puissante,  construite  par  des  ouvriers 
experiment  es  dans  une  grande  et 
moderne  manufacture  d'engins — toutes 
les  parties  sont  mises  a  l'epreuve  avant 
l'expedition. 

Toute  pompe  Eclipse  est  garantie 
par  la  Fairbanks,  Morse  &  Co.  Les 
parties  reconnues  defectueuses  seront 
remplacees  sans  frais,  en  aucun  temps, 
dans  l'annee  qui  suivra  la  date  de 
1 'achat. 


Endroit  pour 
huiler 


Boite  a  bat- 
terie  sup- 
port ee  par 
un  tendon 
enclave  sur 
une  base  en 
fer 


Valve  reglant 
l'alimentation 

Valve  reglant  l'air 

Reservoir 

d'alimenta- 

tion 


Poulie  a  courroie  de 

2  pouces — revolu- 
tions, 350  par  min- 
ute 

Poulie  a  courroie  de 

3  pouces — revolu- 
tions, 700  par  min- 
ute 


Remarquez  cette  sous-base  en  fonte  d'une 
grande  commodite.  Elle  est  fournie  a  un 
prix  de  additionnel 
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APPAREIL  A  POMPER 


Appareil  a  Pomper  2  C.V.  avec  Pompe  Torrent  a  double  Action 

Cet  appareil  a  pomper  est  tres  recommandable  pour  tout  service  de  pompage.  II  a 
une  capacite  de  2,300  gallons  par  heure  pour  une  elevation  de  90  pieds  de  haut,  etant 
monte  sur  la  meme  base  que  l'engin,  il  est  facile  a  transporter  d'une  place  a  l'autre  a  peu 
de  frais.  Dans  plusieurs  cas  il  a  ete  employe  comme  pompe  a  incendie  pour  petit  village. 
Ecrivez  nous  pour  information 


Engin  FAIRBANKS-MORSE  Combine  a  une  Pompe  de  5,  8,  10,  15,  20  et  25  C.V. 

Cet  appareil  est  pour  l'usage  d'un  aqueduc  de  ville  ou  village,  etc.,  et  est  l'appareil  qui 
pompera  le  plus  d'eau  avec  le  moins  de  depense. 
Demandez  notre  catalogue  de  pompes. 
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MACHINE  POUR  CREUSER  LES  PUITS 
ARTESIEN 


Capacite,  2  pouces  a  4  polices.  500  pieds  de  profondeur.     Demandez  nos  catalogues 
special. 


MOULIN  A  VENT  EN  ACIER  GALVANIZE  POUR 
POMPER,  FAIRBANKS-MORSE 
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POMPE   A   INCENDIE   POUR   VILLAGE 

uGOULDS   SWAN   NECK" 

Avec  cvlindres  en  metal  a  fusil. 


Fig.   1545 


La  pompe  a  incendie  pour  village  "Goulds  Swan  Neck"  se  traine  a  bras.  Elle  est 
construite  avec  deux  cylindres  en  metal  a  fusil.  Cette  pompe  est  complete  en  elle-meme, 
et  sa  forme  en  cou  de  cygne  permet  de  la  faire  evoluer  dans  un  espace  tres  restreint.  La 
pompe  repose  solidement  sur  un  lit  de  fer  creux,  exemptant  ainsi  les  frais  d'un  reservoir 
ou  d'une  boite.  La  pompe  a  des  roues  en  fer  tres  fortes  munies  de  pneus  en  fer  forge  et  de 
poles  en  bois  dur.  La  pompe  a  des  brimbales  ou  leviers  reversibles  et  pliants.  Les  valves 
sont  d'un  modele  ameliore,  et  le  tout  est  aussi  complet  que  puisse  le  rendre  une  main  d'oeuvre 
de  premiere  classe  et  le  meilleur  des  materiaux.  De  six  a  huit  personnes  peuvent  faire 
fonctionner  les  brimballes,  et  avec  cette  puissance  d 'impulsion  Ton  peut  avec  un  boyau  a 
incendie  de  }{  de  pouce  lancer  un  jet  d'eau  a  une  hauteur  verticale  de  60  a  90  peds.  Les 
prix  ne  comprennent  pas  le  boyau.  Pour  la  liste  d'accouplements  pour  boyau,  etc.,  voir 
la  liste  dans  une  autre  partie  de  ce  catalogue.  Toute  longueur  de  cable  de  trait  peut  etre 
fournie  a  un  prix  extra. 


Xo. 

Diametre 

du 
Cylindre 

Action 

Capacite 

par 
Revolution 

Aspiration 

Decharge 

Pesanteur 
Approx. 
en  livres 

Cylindres  en 
metal  a  fusil 

Chiffre 

Prix 

10 
16 

4lA  pes 
6 

6  pes 

.82  gals 
1.96 

boyau  ll/z  pes    boyau  \j4.  pes 
3         „  1      „.     j       „ 

597 
800 

Zebif 
Zebji 
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APPAREIL  DECLAIRRAGE  ELECTRIQUE  POUR 
RESIDENCE  DE  FAIRBANKS-MORSE 


Lorsque  vous  construirez  votre  nouvelle  maison  ou  votre  grange,  demandez-nous  des 
informat'ois  oncernant  notre  systeme  d'eclairage  a  l'electricite.  Avec  une  installation 
de  systemes  d'eau,  a  air  comprimee  et  de  lumiere  electrique  vous  pouvez  avoir  toutes  les 
commodites  et  tous  les  avantages  de  la  ville. 

Cet  appareil  actionnera  les  lampes  Tungsten  de  50-51  watt,  12  C.P.,  tout  aussi  bien 
qu'un  appareil  de  ville.  II  vous  debarassera  de  la  poussiere,  du  danger  et  de  conditions 
malsaines  prouvenant  des  vieilles  methodes  d 'illumination,  et  vous  donnera  une  lumiere 
economique,  toute  a  la  fois  sure,  convenable  et  sanitaire. 

De  fait,  il  n'y  a  aucun  substitut  pour  la  lumiere  douce  et  blanche  donnee  par  les  lampes 
Tungsten — on  dit  meme  qu'elle  rivalise  avec  la  lumiere  du  jour.  Le  raeme  engin  peut 
etre  employe  pour  faire  fonctionner  un  appareil  a  pomper  ou  toute  autre  machinerie.  Cet 
engin  est  mis  en  operation  avec  le  gaz  ou  la  gazoline.  Cet  appareil  consiste  en  un  engin 
a  gazoline  special  de  Fairbanks-Morse  et  une  dynamo,  unaccumulateur,  un  tableau  a  circuit, 
lampes  et  bees  de  lampes. 

Le  dynamo  peut  actionner  50  lumiere  tout  le  temps.  L'accumulateur  fonctionnera 
pendant  8  heures  pour  9  lumieres,  5  heures  pour  13  lumieres,  3  heures  pour  18  lumieres, 
ou  1  heure  pour  30  lumieres. 

On  pourra  faire  fonctionner  le  dynamo  durant  les  heures  pendant  lesquelles  on  £ura 
le  plus  besoin  de  lumiere,  et  l'accumulateur  donnera  la  lumiere  dont  on  aura  besoin  durant 
la  nuit  et  le  jour. 
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Vue  general  de  l1  appareil  en  operation. 
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ENGIN  A  GAZOLINE  FAIRBANKS-MORSE 

POUR  MACHINES  AGRICOLES 


Cet  engin  Modele  "E"  3K  C.V., 
adapte  a  une  lieuse  a  grain  ne  requiert 
que  deux  chevaux  sous  des  conditions 
ordinaires,  l'engin  donnant  tout  le  pouvoir 
requis  pour  couper,  monter,  et  Her  le 
grain,  les  chevaux  ne  servant  qu'a  tirer 
la  faucille  jusqu'au  grain. 

Les  illustrations  montrent  cet  engin 
monte  sur  une  lieuse  a  riz  Deering.  La 
condition  du  terrain,  qu'il  soit  humide 
ou  sec,  ne  fait  aucune  difference  au 
fonctionnement  de  la  lieuse,  ce  qui  fait 
que  Ton  a  pu  moissonner  dans  des  champs 
si  humides  qu'on  ne  pouvait  employer 
une  lieuse  avec  pouvoir  a  traction. 

On  peu  moissonner  une  plus  grande 
etendue  de  terrain  par  jour  sans  aug- 
menter  le  nombre  des  chevaux  ou  les 
faire  travailler  plus  fort. 

L'appareil  est  si  leger  qu'li  ne  force 
en  aucune  maniere  le  cadre  de  la  lieuse. 
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Les  engins  a  gazoline  Fairbanks-Morse 
ont  ete  un  grand  succes  pour  conduire  les 
machines  agricoles  au  Nebraska  en  1904, 
au  Minnesota  en  1905  et  au  Texas  sur  une 
lieuse  a  riz  en  1907. 

L'engin  Modele  "E"  Deux-Cycles, 
Trois  Ports,  est  jusqu'a  present  le  plus 
simple  des  engins  a  gaz  mis  en  pratique,  et 
du  fait  qu'il  y  a  impulsion  a  chaque  revo- 
lution, fonctionne  avec  tres  peu  de  vibra- 
tion. Ceci,  duble  du  fait  qu'il  n'y  a  ni  valve 
ou  ni  mecanisme  complique,  le  rend  parti- 
culierement  desirable  pour  conduire  les 
machines  agricoles. 

Cet  engin  est  muni  d'un  equippement 
complet  pret  a  fonctionner,  pour  etre 
adapter  a  toutes  sortes  de  machines  agri- 
coles, comprenant  tous  les  ferrements 
necessaires,  braquettes,  reservoir  a  gazo- 
line, boite  a  batterie,  reservoir  a  eau,  griff es 
a  friction  et  roue  indentee  et  chaine  pour 
la  lieuse  sur  demande. 
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PRODUCTEUR  DE  GAZ  LE  POUVOIR  LE 
PLUS  ECONOMIQUE 
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Ammetre  de  Poche 


INSTRUMENTS  POUR  EPREUVE 
DE  BATTERIES 

Indispensable  pour  determiner  la  condition  des 
batteries.  Leur  usage  reduira  la  depense  des 
batteries.     Grandeur  d'une  montre  ordinaire. 

Ammetre  de  Poche,  avec  de  0  a  30  amperes. 
Mot  du  Code — Pocam. 

Ammetre-Volt  de  Poche,  avec  de  0  a  8  volts 
et  0  a  30  amperes.     Mot  du  Code — Volam. 

Ammetre-Volt  de  Poche 


Batterie  Oxide  Zinc-     Sel-Ammoniac  Batterie  Oxide  Zinc-Cuivre 

Cuivre  cellule  simple   Batterie  (humide)  Quater  cellules 


Batterie  Seche 
Eclipse 


Babine   a 
Etincelle 


BATTERIES  OXIDE  ZINC-CUIVRE 

Nous  les  recommandons  comme  etant  les  meilleures  batteries  sur  le  marche,  adapte 
specialement  pour  usage  stationnaire.    Cellules  en  porcelaine  ou  en  acier. 


BATTERIES  SEL-AMMONIAC  (Liquide) 

Le  set  complet  se  compose  de  dix  cellules.  Se  changent  facilement  a  peu  de  frais, 
mais  ne  sont  pas  recommendees  pour  les  climats  froids.  Le  sel-ammoniac  et  le  zinc  peuvent 
toujours  etre  obtenus  chez  le  marchand. 

BATTERIES  SECHES 

Ces  batteries  a  cellules  seches  sont  vendues 
en  deux  grandeurs,  2>^  pouces  par  6  pouces, 
et  Zy2  pouces  par  8  pouces.  On  peut  se  les 
procurer  simple,  a  la  douzaine  ou  au  baril. 
Le  set  complet  se  compose  de  dix  petites  ou 
cinq  grandes  cellules.  On  peut  se  les  procurer 
dans  une  boite  a  batterie  a  un  leger  surplus  de 
prix. 

ETINCELLEUR  (Bobine) 

En  deux  grandeurs,  savoir:  pour  les 
batteries  "Seches"  ou  "Sel-Ammoniac"  et  pour 
les  batteries  Oxide  Zinc-Cuivre. 

Nous  pouvons  fournir  nos  engins  avec  les 
magnetos  Bosh,  avec  lesquels  nous  pouvons 
completement  nous  dispenser  des  batteries.  Ces 
magnetos  sont  hautement  recommandes  pour  les 
engins  d 'automobile,  de  yacht  et  stationnaires, 
et  sont  garantis  pour  5  ans. 


Aiment  a  Ignition  Bosch 
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SCIE    CIRCULAIRE 


La  demande  toujours  croissante  des  scies  ameliorees  nous  a  conduits  a  offrir  au  public 
LA  MAGNIFIQUE  SCIE  a  debiter  le  bois  de  chauffage  que  montre  la  vignette  ci-contre. 

Nous  faisons  des  scies  munies  d'auges  de  toute  longueur,  jusqu'a  8  pieds  pour  scier 
le  bois  de  corde. 

Nous  avons  mis  une  roue  d'air  pleine,  et  non  a  jour,  pour  eviter  les  accidents.  Sur 
demande  nous  pouvons  envoyer  les  roues  a  jour.  La  longueur  des  tables  o:dinaires  est  de 
8  pieds,  et  c'est  la  longueur  vendue  le  plus  souvent;  c'est  aussi  celle  que  nous  expedions 
quand  aucune  longueur  n'est  specifiee. 

La  charpente  de  cette  scie  est  tres  forte  et  durable,  faite  de  merisier  de  3  pouces  carre 
et  boulonee  dans  tous  les  joints.    La  poulie  est  en  fonte  munie  de  ressort  d'echappement. 

Cette  machine  peut  couper  3  pieds  de  long  entre  la  scie  et  la  roue  d'air.  Nous  fournis- 
sons  des  scies  de  24  pouces  a  30  pouces  suivant  demande. 

Cette  scie  est  batie  specialement  pour  couper  le  bois  de  longueur  de  10  a  15  pieds, 
cependant  elle  s'adapte  tres  bien  pour  couper  le  bois  de  corde.  Le  bati  (frame)  est  fait 
avec  du  bois  franc  tres  bien  secher,  bien  peinture  et  verni. 

L'arbre  de  couche  est  en  acier  (cold  Rolled)  grouve  a  la  place  des  marbres  pour  em- 
pecher  le  jeu,  les  marbres  sont  long  et  bien  Babbette,  l'arbre  est  fait  pour  ajuster  une  scie 
de  \y2  pouces  de  trou,  et  les  joues  (flanges)  ont  5  pouces  de  diametre,  ce  qui  permet  de 
tenir  la  scie  solide.  L'arbre  de  couche  al^  pouces  de  diametre.  La  scie  a  gauche  est  notre 
Standard,  scie  a  main  droite,  faite  sur  ordre  seulement,  au  meme  prix.  La  poulie  a  6  pouces 
de  diametre,  la  face  est  ronde,  ce  qui  empeche  de  tomber  la  courroie. 

La  roue  d'air  pese  130  a  140  lbs.  La  machine  est  expediee  prete  a  etre  mise  en  opera- 
tion.   Pesanteur  de  la  machine,  500  lbs. 
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APPAREIL  No.   155-MOULIN  A  SCIE 
-AMERICAN"  No.   1 


Avec    commandetnent    a   friction. 


Grosseur    pour   Tusage    general. 


Notre  Moulin  No.  1  peut  etre  actionne  par  n'importe  quel  pouvoir  de  8  a  15  Chevaux 
Vapeur.  II  peut  scier  2,000  pieds  de  planche  par  jour  avec  un  engin  de  8  forces  s'il  est 
convenablement  conditionne,  et  peut  scier  jusqu'a  5,000  pieds  par  jour  avec  un  engin  de 
20  C.V. 


Nous  pouvons  fournir  un  engin  combine  complet  avec  la  presse 


foin. 
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LE  PETRIN  AUTOMATIQUE 
POUR  LA  FABRICATION  DU  PAIN 


Comme  on  peut  le  voir,  par  la  vignette  ci-contre,  le  mecanisme  du  petrin  automatique 
est  tres  simple:  une  boite  a  fond  circulaire,  aux  extremites  en  fonte  st  aux  parois  en  forte 
tole  d'acier,  renfermant  une  helice,  actionnee  par  un  engin  a  gazoline  ou  un  moteur 
electrique  par  le  moyen  d'une  courroie  de  roues  d'engrenage. 

C'est  pourtant,  cette  machine,  si  simple  dans  sa  construction,  qui  opere  une  veritable 
merveille  dans  la  fabrication  du  pain. 

Aux  Etats-Unis,  comme  dans  les  principales  villes  du  Canada,  ou  le  nouveau  petrin 
est  en  usage,  on  n'a  qu'une  voix  pour  proclamer  la  beaute  et  1'excellence  du  pain  qu'on  y 
fabrique,  et  redire  l'utilite  pratique,  pour  ne  pas  dire  indispensable  de  cet  appareil  a  tout 
boulanger  anxieux,  de  suivre  les  nouveaux  progres. 

II  y  un  proverbe  qui  dit,  que  la  ou  il  y  a  economie  de  temps,  il  y  a  aussi  economie 
d'argent.  Huit  minutes  etant  suffisantes,  avec  le  petrin  mecanique,  pour  petrir  une  pate 
de  premiere  qualite,  on  peut  done  dire  que  le  proverbe  cite  plus  haut,  est  parfaitement 
realisee.  La  pate  etant  mieux  finie,  il  s'ensuit  naturellement  que  le  pain  est  d'une  qualite 
superieure.  II  est  plus  souple,  plus  agreable  au  gout  et,  par  consequent,  plus  digeste  et 
plus  nutritif. 

La  clientele,  toujours  croissante,  des  consommateurs  du  pain  fabrique  avec  cette 
machine  est  certainement  ce  qu'il  y  a  de  plus  eloquent  en  sa  faveur.  Done  tout  boulanger 
anxieux  de  faire  de  l'argent  et  donner  pleine  et  entiere  satisfaction  a  sa  clientele  devra 
sans  hesiter  se  procurer  le  PETRIN  MECANIQUE. 

II  est  vendu  "garanti"  aux  clients. 
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VOICI   QUELQUES  NOMS  DES  BOULANGERS  A  QUI  NOUS  AVONS  VENDU 
DES  PETRINS  MECANIQUES  AVEC  ENGINS  QUI  POURRONT 
VOUS  DONNER  DES  REFERENCES 


M.  I.  M.  Rochon,  Hawkesbury,  Ont. 

M.  C).  Theoret.  Yankleek  Hill,  Ont. 

J.  B.  Lefebvre,  Rigaud.  Que. 

M.  Jos.  Bazinet,  St-Remi  de  Napierville,  Que. 

M.  Finest  J.  Hould,  Gentilly,  Que. 

M.  E.  Marchand,  St-Peirre-ies-Becquets,  Que. 

M.  J.  A.  Jutras,  Louiseville.  Que. 

M.  C.  O.  Cloutier,  Trois-Rivieres,  Que. 

M.  Jos.  Loranger,  Cap-de-la-Madeleine,  Que. 

M.  J.  D.  Villemure,  Yamachiche,  Que. 

M.  G.  Guimond.  Ste-Genevieve  de  Batiscan,  Que. 

M.  W.  McDonald,  La  Baie,  Que. 

M.  J.  A.  Janelle,  Pierreville,  Que. 

M.  L.  H.  Proulx,  Pierreville,  Que. 

M.  A.  Roberge,  Yamaska  Est,  Que. 

M.  Jos.  Champigny,  St-David  d'Yamaska,  Que. 

M.  D.  Labossieres,  St-Judes,  Que. 

J.  F.  Brodeur  &  Cie.,  St-Hilaire,  Que. 

M.  O.  Dansereau,  St-Madeleine,  Que. 

M.  T.  Dulude,  Chambly,  Qu. 

M.  Ephrem  Racine,  Granby,  Que. 

M.  E.  Fleurent,  Drummondville,  Que. 

M.  A.  Gauthier,  Upton,  Que. 

M.  A.  Langlois,  Vercheres,  Que. 

M.  W.  Hamel,  Manseau,  Que. 

M.  A.  Brisson,  St-Cyrille  de  Wendover,  Que. 

M.  S.  Langlois,  St-Clothilde  de  Horton,  Que. 

M.  M.  Marchand,  Champlain,  Que. 

M.  Chas.  Lanouette,  St-Bazile  de  Portneuf,  Que. 

M.  S.  Sansoucy,  St-Basile-le-Grand,  Que. 


Et  une  foule  d'autres  dont  nous  pourrions  enumerer  mais  croyons  que  lei  Boulangers 
ci-haut  mentionnee  est  une  preuve  que  le  Petrin  Mecanique  devrait  etre  dans  tout  nos 
Boulangeries  moderne. 


THE   CANADIAN    FAIRBANKS-MORSE   COMPANY,    LIMITED 


II 


CO    CO    CO    CO 

CD    CD    0)    <L) 

a  o  o  a 

3  3  3  s 

aaaa 


PL, 

en 

W 

W 
en 
Q 

z 

g 

W      c  o  o  d 


--HCNIOO^ 


42  THE   CANADIAN    FAIRBANKS-MORSE   COMPANY,    LIMITED 


MOULIN    A    FARINE    "  MIDGET1 ' 


Vue  montrant  Tinstallation  du  Moulin  a  Farine  "  Midget  " 

Apres  quelques  annees  d 'experience  preliminaire,  le  moulin  "Midget"  a  ete  per- 
fectionne  et  brevete.  Le  but  de  son  introduction  fut  de  donner  une  machine  capable  de 
produire  de  la  fleur  de  qualite  qui  puisse  rencontrer  les  besoins  de  nos  jours  et  d'etre  a 
la  portee  des  personnes  qui  ne  pouvait  disposer  que  d'un  petit  capital. 

Avant  l'introduction  du  moulin  a  rouleau,  les  petites  municipality  se  procurait  de  la 
fleur  faite  par  des  moulins  a  pierre  repandus  par  tout  le  pays.  Mais  avec  la  demande 
toujours  croissante  de  farine  faite  au  rouleau,  ces  moulins  ont  ete  reduit  a  faire  la  moulee, 
ou  sont  devenu  completement  inutiles,  simplement  par  le  manque  d'un  petit  appareil  a 
rouleau  convenable. 

II  y  a  nombre  de  moulins  repandus  dans  le  pays  lesquels,  par  la  venue  du  "Midget" 
seront  en  position  de  reprendre  leur  sphere  d'activite  fournissant  le  ble  et  le  son  dans  le 
voisinage. 

Cette  methode  a  la  tres  grande  avantage  d'economiser  les  frais  de  chemin  de  fer  et 
autres,  lesquels  augmente  grandement  le  cout  de  la  production  de  la  fleur  dans  les  grands 
moulins  a  rouleau. 

Dans  l'ouest  du  Canada  il  y  a  des  centaines  de  petits  cantons  situes  de  50  a  250  miles 
d'un  moulin  a  farine,  et  ou  le  ble  est  cultive  en  grande  quantite,  mais  avant  qu'il  puisse 
atteindre  le  canton  sous  la  forme  de  pain,  il  faut  qu'il  le  voyage  au  moulin  aller  et  retour. 
Dans  quelques  cas  les  frais  du  double  voyage  coutent  plus  que  la  valeur  reelle  du  ble. 

II  n'y  a  qu'un  elevateur  employe  dans  la  machine.  II  est  construit  en  dedans  et  fait 
partie  du  cadre.  Par  le  court  et  rapide  procede  en  usage,  la  fleur  est  tenue  propre  et  claire, 
sa  couleur  naturelle  est  preservee,  et  ses  huiles  volatiles  ne  sont  pas  evaporees.  Comparez 
ceci  avec  les  interminables  operations  que  demandent  des  elevateurs  sans  fin,  et  avec 
autres  connections  sales.  Consequemment,  la  fleur  faite  sur  le  "Midget"  a  meilleure 
couleur,  retient  son  humidite  naturelle  plus  Ion' temps  et  fait  un  pain  plus  doux  et  plus 
nutritif  que  celui  fait  par  des  appareils  plus  compliques.  Nous  attribuons  les  bons  resultats 
extraordinaires  obtenus  par  cette  machine  au  fait  qu'il  n'y  a  aucun  contact  du  ble  entre 
l'interieur  et  l'exterieur,  et  du  peu  de  manipulation  que  la  fleur  recoit  durant  le  procede. 
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CAPACITE  ET  Le  "Midget"  donnera  de  4j4  a  \]/2  de  boisseaux  de  ble  d'hiver 

RENDEMENT        par  heure  et  de  A]4  a  5  boisseaux  de  ble  du  printemps.    Le  rendement 
varie  legerement  suivant  la  classe  de  blr. 
Generalement  parlant,  le  moulin  donnera  un  baril  de  fleur  par  280  livres  de  ble.    Les 
percentages  actuels  de  fleur  obtenus  du  ble  peut  etre  varie  par  1'operateur. 


71  lbs.  Fleur  (sans  arret) 
(Toute  meme  qualite) 

14  lbs.  Son 

15  lbs.  2nd  qualite  de  Son 

100 


B 

51  lbs.  bonne  fleur  de  boulanger 
20  lbs.  meilleure  fleur  patente 

14  lbs.  Son 

15  lbs.  2nd  qualite  de  Son 


100 


54  lbs.  bonne  fleur 
20  lbs.  fleur  2nd  qualite 
14  lbs.  Son 

12  lbs.   2nd   qualite  de 
Son 

100 


NETTOYEUR   A   BLE    " MIDGET" 
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Vue  montrant  1'  installation  du  Nettoyeur  a  ble   "  Midget  " 

Afin  de  faire  une  fleur  propre  et  claire,  il  est  necessaire  de  bien  nettoyer  le  ble  avant 
de  le  mettre  dans  le  moulin  "Midget,"  car  il  est  impossible  de  faire  une  bonne  fleur  par 
aucun  procede  de  moulin  a  moins  que  le  ble  ne  soit  en  premier  lieu  tres  bien  nettoye. 
La  machine  que  nous  recommandons  et  que  nous  illustrons  ici  est  specialement  construite 
pour  preceder  l'operation  du  moulin  "Midget"  et  comprend  un  appareil  automatique 
complet  pour  nettoyer  le  ble.  II  comprend  un  separateur  a  vibration,  un  ecureur,  un 
aspirateur  et  un  cylindre  "Cockle." 

Capacite 9  boisseaux  par  heure 

Pouvoir  requis }4  cheval  vapeur 

La  machine  est  mise  en  operation  par  une  simple  courroie  de  \y2" .    La  poulie  motrice 
a  12"  de  diametre. 
Vitesse  de  la  poulie  motrice,  300  revolutions  par  minute. 
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BALANCE  POUR  LA  CHARGE  ET  LES 
BESTIAUX 


BALANCE    "DOMINION    PITLESS  "    pour    la    Charge    et    les    Bestiaux 

C'est  le  seul  balance  qui  est  vendu  en  Canada  dont  le  Cadre  est  a  fleurement  du  terrain 
qui  previent  la  poussiere  et  la  neige  de  penetrer.  Pour  le  present  cette  balance  est  fait 
d'un  grandeur  seulement. 

Capacite  5  tonnes,  platforme  14  pieds  par  8  pieds. 


%*»  £5  $a& 


Balance  lt  CROWN  " 

No.  659  Capacite  10  livres  par  y2  once 
No.  660  Capacite    4  livres  par  yi  once 


Balance    "UNION 


Balance  tl  DOMINION  n  pour  les  Culti- 
vateurs 

Capacite  2,000  livres  par  ]A  livres 
Plateforme  26  pouces  par  54  pouces 


Balances  a 
plateforme 
portatives 


Avec  Roulettes 


<*im0' 


A  Fleau  Simple 
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POMPE   FOULANTE   A  DOUBLE   CYLINDRE    "  COLUMBIA 


Aspiration  de  75  a  150  pieds 


La  "Columbia"  peut  etre  employee  de  plusieurs  facons  a  bord  des  bateaux,  sur 
les  quais,  dans  les  manufactures,  les  residences  et  services  generaux.  La  capacite  est 
grande  et  il  ne  faut  que  peu  de  pouvoir  pour  atteindre  la  quantite  maximum  d'eau. 
II  y  a  deux  cylindres  munis  de  plongeurs  doubles  en  cuir  avec  des  soupapes  en  'cuivre, 
les  soupapes  d 'aspiration  sont  en  cuir.  Les  plongeurs  avec  leurs  leviers  mailables 
donnent  le  meme  effet  qu'une  pompe  a  double  action. 


41  JACKS1 '  POUR  POMPES,  FACILES  A  OPERER 


Les  pompes  No.  1  et  No.  2  sont  fournis  avec  un  collier  au  moyen  duquel  elles 
peu  vent  etre  fixees  a  tout  moulin  a  vent  ordinaire  de  3  pouces  a  4>^  pouces  de 
diametre.  La  pompe  No.  1  sert  a  tout  ouvrage  ordinaire,  tandis  que  la  pompe  No. 
2  sert  pour  la  grosse  ouvrage  faite  sur  un  moulin  a  vent  ordinaire. 

Les  supports  de  ces  pompes  sont  faits  en  babbitt,  de  grande  dimension,  et 
peuvent  etre  remplaces  lorsqu'ils  sont  uses,  et  ils  sont  munis  de  huileurs  a  com- 
pression.   Les  plate  formes  sont  en  erable  dur. 


46 


THE   CANADIAN    FAIRBANKS-MORSE   COMPANY,    LIMITED 


ENGINS   MARINE   FAIRBANKS-MORSE 


Un  Cylindre,  6  C.  V. 
MODELE  •«  G M 


Un  Cylindre  3V2  C.V. 
MODELE  "  E  " 


Trois  Cylindres  18  C.V. 
MODELE  "  G  " 


Trois  Cylindres  10  C.V. 
MODELE  "  E  " 


Deux  Cylindres  7  C.V. 

MODELE   "  E  " 


Deux  Cylindres  12  C.V. 
MODELE  "  G  " 
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MACHINES   A   TRAVAILLER   LE   BOIS 


Nous  somrries  agents  pour  plusieurs  des  plus  grandes  munufactures  de 
machines  pour  travaillsr  le  bois.  Nous  pouvons  fournir  toute  sorte  de  ma- 
teriel pour  moulin  a  scie  et  travaux  en  bois. 
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QUELQUES  UNES  DE  NOS  LIGNES 


Balances  Fairbanks 

Producteurs  de  Gaz  Fairbanks-Morse 

Engins  a  Gaz  et  a  Gazoline  Fairbanks-Morse 

Engins  Marine  Fairbanks-Morse 

accessoires  pour  engins  marine 

Moteurs  et  Dynamos  Fairbanks-Morse 

accumulateurs  transformateurs 

outillage  pour  pompe  a  gazoline  fairbanks-morse 

outillage  a  vapeur  et  a  l'electricite 

Pompes  Duplex  a  Vapeur  et  a  Pouvoir 

Pompes  Triplex,  Centrifuges  et  a  Main 

Moulins  a  Vent  Aqueducs 

Tuyaux  Sheffield-Johnson 

Soupapes  Fairbanks 

Robinets  couverts  en  Asbestos  de  Pratt  &  Cady 

Material  a  Tuyau  Equippement 

complet  pour  usine  a  pouvoir 

Systeme  de  Chauffage  Wainwright 

Soupapes  Regulatrices  de  Foster 

Soupapes  de  Surete  et  Guides  Americains 

Marchandises  pour  Boyaux  et  pour  l'Eau 

Outils  a  Tuyaux 

Bouilloires  a  Vapeur,  Engins  et  Comprimeurs  d'Air 

Velocipedes  et  Chars  a  Moteur  Fairbanks-Morse 

Engins  Hisseurs  Seaux 

Chars  Dechargeurs 

Jacks  Barrett  Trucks 

Malaxeurs  de  Beton  de  Smith 

fournitures  pour  contracteurs  et  pour  chemin  de  fer 

Petits  Outils 

Pratt  et  Whitney  Brown  et  Sharpe 

Chaine  Blocks  Yale  et  Town 

Meules  Alundun  de  Norton 

Etaux  Chucks  Limes  Marteaux 

fourniture  pour  travaux  en  bois 

scies  couteaux,  etc. 

Outils  pour  Machine 

Machinerie  pour  Travail  en  Bois 

Appareils  de  Transmission 

Poulies  en  Bois  de  Fairbanks 

Chaines  et  Courroies  de  Transport 

coffre-forts  et  voutes 

Fourniture  de  Bureau  en  Acier 
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